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m 
Apo-Gerogon/ Apo-Gerogon/ 
Apo-Gerogon S/ Apo-Gerogon $/ 
Apo-Graphigon Apo-Graphigon 
Diese Objektivtypen sind für den Einsatz in Kom- These lens systems are envisaged for use in compact 
paktkameras konstruiert. Aufgrund der geringen process cameras where the short original-to-film 
Abstände zwischen Vorlage und Film sind hier große distance calls for wide angles of coverage. The six- 
Bildwinkel erforderlich. Das sechslinsige Apo-Gero- element Apo-Gerogon covers between 70° and 78° 
gon hat einen Bildwinkel zwischen 70° und 78°. Es and is available in focal lengths from 135 mm to 
wird in Brennweiten zwischen 135 und 360 mm gelie- 360 mm. The maximum aperture is f/9, the working 
fert, die Anfangsöffnung ist 1:9, die Arbeitsblende aperture f/22. The reproduction scale range extends 
22. Der Maßstabsbereich geht von 1:5 bis 5:1. Die from 1:5 to 1:1. The aperture sale is linear and acces- 
Blende ist linearisiert und mit einem Blendenhebel sory aperture levers permit apertures to be read eit- 
(als Zubehör) können die Blendenwerte entweder her on the camera’s aperture scales or with the aid of 
auf am Gerät angebrachten Blendenskalen oder mit additional pointers. 
Hilfe von Zeigerelementen abgelesen werden. The Apo-Gerogon S covers a 75° angle; there is only 
Das Apo-Gerogon S hat einen Bildwinkel von 75°. one focal length of 270 mm. The maximum and work- 
Es wird ausschließlich mit 270 mm Brennweite ange- ing apertures are the same as for the Apo-Gerogon. 
boten. Anfangsöffnung und Arbeitsblende sind mit Recommended reproduction scales run from 1:3 to 
dem Apo-Gerogon identisch. Der Maßstabsbereich 3:1. The Apo-Graphigon covers a 78° angle and thus 
geht von 1:3 bis 3:1. Das Apo-Graphigon verfügt allows the design of particularly compact cameras. 
über einen 78° Bildwinkel, was den Bau sehr kleiner The lens maintains quality all the way to the image 
Kameras ermöglicht hat. Selbst bei voller Ausnut- corners over the full nominal angle. The scale range 
zung dieses Nennwinkels fällt die Qualität auch in is again 1:3t0 3:1. 
den Formatecken nicht ab. Der Maßstabsbereich 
erstreckt sich ebenfalls von 1:3 bis 3:1. 
„po-GrapNigon 
Apo-Gerogon, Apo-Gerogon S, Apo-Graphigon e 
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Bestell-Nr. Öffnungs- Nominal- Effektiv- Empfohlene Formate für 1:1 Max. Bild- | Kleinste 

verhältnis brennweite |brennweite (Blende 22) winkel Blende 
+ 0,5% 

Order No. Maximum Nominal Effective Recommended copy formats for 1:1 | Max. angle |Smallest 

aperture focal focal length |scale at f/22 of field aperture 
length + 0.5% 

Apo-Gerogon 

351.0150.001.000 1:9 150 150 DIN AA 10”x 12” 70° 64 

351.0210.001.000 1:9 210 208,4 40x50 cm 16"x 20” 78° 64 

351.0240.001.000 1:9 240 238,4 40x50 cm 16"x 20” 70° 90 E 

auf Anfrage/On application | 1:9 240 238,4 40x50 cm 16"x 20” 70° 64 

351.0270.001.000 1:9 270 267 DINA2 18"x 22" 70° 64 

351.0300.001.000 1:9 300 308,3 50x70 cm 22x26" 72 90 

auf Anfrage/On application | 1:9 300 308,3 50x70 cm 22"x26” 72° 64 

351.0360.001.000 1:9 360 354,8 60x70 cm 24"x 30" 70° 90 

auf Anfrage/On application | 1:9 360 354,8 60x70 cm 24" x 30” 70° 90 

Apo-Gerogon S 

350.0270.001.000 EST |270 271,5 | 50x60 cm 20”x24" 75° 90 

Apo-Graphigon 

352.0240.001.000 EST |240 | 242,1 | 50x60 cm 18x24" 78° 90 

Blendenhebel für/Aperture lever for 

10301002.011.120 Apo-Gerogon 150, 135 

10301003.014.120 Apo-Gerogon 210, 240, 270 

10301004.005.120 Apo-Gerogon 300, 360 / Apo-Gerogon S 270, Apo-Graphigon 240 
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Zusammenhänge Image format, 

zwischen Format, Maßstab scale and focal 

und Brennweite length relationships 

Die erforderliche Brennweite ist bei bekanntem This diagram shows the focal length required to 
Maßstab und verschiedenen Formaten bzw. reproduce different formats or format diagonals at a 
Formatdiagonalen aus dieser Grafik ablesbar given scale of reproduction. 

(Bei Vergrößerungen: Vorlagenformat, (Refers to copy format for magnifications, to image 
bei Verkleinerungen: Bildformat) format for reductions) 


= Apo- een ie Gerogon S/Apo-Graphigon 


1100 


+ DINAI 


| 

| 

| | 

1050 ae | | 
poo] 

| — 26”x30” 


| 
1000 ` z | 


850 > 


800 


750 


ba 
600 af: # f S = 


550 


— DINA3 
= 12"x16" 


— 30x40cm? 


450 a 


400 = Wat: 


— 24x30cm? 
— DIN AA 


"250 


ke WAN 


” 300 , 
— 18x24cm? 


— DN AS 


S j ! = 13x18cm? 
200 | ed | 
V Enlargement 
Be] 21 Vergröflerung 
Reduction 
Verkleinerung 


11 


1514 43 12 11 


- Rodenstock s: Geschäftsbereich Präzisionsoptik 5-3 
Precision Optics Division 


REPRO-HANDBUCH 


Apo-Gerogon 1:9 f = 150 mm 
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AL=144,5 
Einzelheit Z 
Bestell-Nr. 351.0150.001.000 
Zeichnungsnummer 0501.136/3421.2 
Optik-Nr. 7196-A 101 
Zubehör 2 Schutzkappen 
optimaler 
Abbildungsmaßstab D a 1,0 
effektive Brennweite f’ 150 
Schnittweite gie 134,1 
Hauptpunktabstand HH’ 0,87 
Bildwinkel 2 w 70° 
us Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are inmm 
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Zen 
® ren 
Apo-Gerogon 1:9 f = 150 mm 
an 
Bildwinkel 
[grd) 
ANGULAR FIELI 
MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN 830088088 
Ep: -0.220 PR2SCTI LAM 378.8 444.8 518.8 576.8 642.8 ON 7196 - 181 
PERED= VLAM BELU 580.0 95.0 89.0 54.8 21.8 398.8 188.08 13.0 54.0 
men: 4. 8. 16 17MM 
; „87 158. 
(X=BEUG. THEOR.LERT) = We 
e BETA” 1.008 BLENDENDURCHM- 5.83 BLENDENZ=!: 22.0 
Lach 8.88 SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 
HREL 8.3 8.5 8.7 8.85 1.8 
— 
5 
2 
E 
È 
Y -63. 08 -105.80 -147.08 -178.50 -210.81 
Y’«=B(HITTE) Y’=BCAXIS) 62.96 184.93 146.98 178.37 289.85 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. )=ð 11.9 19.3 26.1 39.8 35.8 
HELLIGKEIT(X)= 96 LIGHT-INT.(X)« 96 94 94 88 84 79 
VERZ(8/2B)-0 DIST(8.1x2)-8 -2.88 -8.08 -8.88 -8.88 -0.81 
DATUM/DATE 25-11-85 OPT. WERKE G. RODENSTOCK. MUENCHEN 
ER 
| Ä ® .. | MN DI 4 % . 
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pannus 
Apo-Gerogon 1:9 f = 210 mm 
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Bestell-Nr. 351.0210.001.00 Order No. 351.0210.001.00 
Zeichnungsnummer 0501.133/3382.1 Drawing No. 0501.133/3382.1 
Optik-Nr. 8307-9003 Lens No. 8307-9003 
Zubehör 2 Schutzkappen, 1 Anschraubring Accessories 2 lens caps, 1 screw ring 
optimaler Optimum scale D op. —1 
Abbildungsmaßstab D e "lU Effective focal length P 208.4 mm 
effektive Brennweite E 208,4 Rear focus S'y 186 mm 
Schnittweite gr 186 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ -1,0 nodal pomts HH’ —1.0 mm 
Bildwinkel 2 w 78° Angle of field 2 w 78° 
~ Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are in mm 
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Apo-Gerogon 1:9 f = 210 mm 


Bildwinkel 
Angular field 


HIE (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
HIE (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD 


ED= -1.108 PA2S(T) LAM 378.0 444.8 518.8 576.8 642.8 
PERED= VLAM BEW 58.0 95.8 89.0 54.8 21.8 30.0 189.0 13.8 54.0 
ORTSFREQUENZ: 4, 8. i6 IM 
SPRTIAL FREQ: 


PER. THEOR. WERT) 
XeDIFFR. LIM. VAL.) BETA“ = -1.008 BLENDENDURCHN= 8.19  BLENDENZ-I: 22.0 
ës 8.88 SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 

HREL 8.3 8.5 8.7 


R 

= 

d 

& 
Y -181.36 -168.93 -236.58 
Y’=B(HMITTE) Y’ =B(AXIS) 181.89 168.48 235.87 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. ) =ð 13.7 22.0 29.6 
HELLIGKEIT(x)» 96 LIGHT-INT.(X)= 96 93 98 84 
VERZ (8001 D DIST(B.1X)=@ -0.08 -0.00 -0.00 
DATUM/DATE 25-11-85 OPT. WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 
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AN 678312018 


ON 8307 -9003 


22.087 288.6 


8.85 1.8 


-287.17 -337.85 
286.42 336.96 
34.5 39.8 
78 78 
8.88 8.01 
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Apo-Gerogon 1:9 f = 240 mm 


M52x0,75 


862 (3x120°) 


ALLERLEI ET T UD 
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Q 
LO 
Ki 
Bestell-Nr. 
Zeichnungsnummer 
Optik-Nr. 
Zubehör 
optimaler 


Abbildungsmaßstab D a. 
effektive Brennweite f’ 
Schnittweite sik 
Hauptpunktabstand HH’ 
Bildwinkel 2 w 


21,8 
32 a a 
035 Si y St 
I 
H A9 
90°: r- LKA 
B 
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MIT. 


a S 
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M 
e SE 
| CH LO 
= — S 
| 
Wi D 
E 
| 
l 
H||H' 
52 
me 
A.L.= 233 
351.0240.001.000 Order No. 351.0240.001.000 
0501.111/3223.2 Drawing No. 0501.111/3223.2 
8306-9001 Lens No. 8306-9001 
2 Schutzkappen Accessories 2 lens caps, 
1 Anschraubring 1003.008-103 1 screw ring 1003.008-103 
Optimum scale Dat. -1 
-1,0 Effective focal length f’ 238.4 mm 
238,4 Rear focus s’r 215.2 mm 
215,2 Separation of 1.41 mm 
1,41 nodal points HH’ 
70° Angle of field 2 w 70° 


>= Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben 


Precision Optics Division 


All sizes not otherwise indicated are in mm 
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Apo-Gerogon 1:9 f = 240 mm 


Dë m en 
lee ET E e | 
re ee E |. 
0.2 —— E d 
1 — si p’ =-1/5 — 
AT) 
0.1 = Kn — 
B’ =-1/2 ES 
z EEE VE BEE BEE nn a ne 
? i — | 
3 = -0.1 ne 
D 5 10 15 20 25 30 35: 40 
Bildwinket 
[grd] 
ANGULAR FIELD 
US 4 25-11-95 17:18 
MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD V 
HIE (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN a 
ED=: -0.600 PA25(T) LAM 378.8 444.0 518.8 576.8 642.8 ON 8386 2001 
PERED= VLAM A BEW epp oe o 89.0 54.8 21.0 30.0 180.0 13.0 54.8 
ORTSFREQUENZ: 4. 8. 16 1MM 
SPATIAL FREQ: 22.87 238.4 
(X=BEUG . THEIS VERT? 
ERSDIFERSEITI VAL) BETA” = -1.009 BLENDENDURCHM= 9.38 BLENDENZ=!: 22.8 
Lach 8.08 SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 
HREL 8.3 8.5 8.7 8.85 1.0 
u 
3 
č 
8 
y -1880.14 -166.98 -233.66 -283.74 -333.81 
Y’ =B (MITTE) Y’ =B(AXIS) 180.02 166.69 233.37 283.38 333.39 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. ) =ð 11.9 19.3 26.1 30.8 35.0 
HELLIGKEIT(x)» 96 LIGHT-INT. (x)= 96 94 94 88 84 78 
VERZ(B-RBB)I-8 DIST(O. (Sie 8.88 8.88 2.08 D. Op 8.09 
DATUM/DATE 25-11-85 OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 
® wee D .. D D e 
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mmm 


Apo-Gerogon 1:9 f = 240 mm 
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Bestell-Nr. auf Anfrage 

Zeichnungsnummer 0501.131.21/3317.4 

Optik-Nr. 8306-9001 

Zubehör 1 Filter-Adapter 0501.131-104 (M52/ 
M77) 
1 UV-Sperrfilter 2404.116 
(M52x0,75) 
1 Filterhalter 1008.003-824 @ 
Schutzkappe, Anschraubring 

optimaler 

Abbildungsmaßstab D e 1,0 

effektive Brennweite P 238,4 

Schnittweite sie 215,2 

Hauptpunktabstand HH’ 1,41 

Bildwinkel 2 w 70° 


~ Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben 


keng) 


Order No. On application 

Drawing No. 0501.131.21/3317.4 

Lens No. 8306-9001 

Accessories 1 filter adapter 0501.131-104 (M52/ 
M77) 
1 UV-absorbing filter 2404.116 
(M52 x 0,75 mm thread) 
1 filter holder 1008.003-824 @ 
Lens cap, screw ring 

Optimum scale D op. =] 

Effective focal length f’ 238.4 mm 

Rear focus s'p 215.2 mm 

Separation of 

nodal points HH’ 1.41 mm 

Angle of field 2 w 70° 


All sizes not otherwise indicated are in mm 
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Apo-Gerogon 1:9 f = 240 mm 


Verzeichnung 
DISTORTION 


-0.1 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 


Bildwinkel 


Jordi 
ANGULAR FIELD 


US 4 25-11-85 17:18 
HIE {BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 


MIF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN a 
ED= -0.600 PA25(T) LAM 379.0 444.8 518.8 576.8 642.0 ON 8306 -9081 
PERED= VLAM $ BEW 50.9 95.9 99.08 54.9 21.0 30.0 1090.9 13.9 54.0 
ORTSFREQUENZ: 4. 8. 16 Lett 
SPATIAL FREQ: 22.07 238.4 


(X=BEUG. THEOR . LERT) 


(HDIFFER LIN: VAL.) BETA" = -1.009 BLENDENDURCHM®e 9.38 BLENDENZ=!: 22.0 
x5= 8.00 SCALE F-STOP DIAM. F-NLMB 


HREL 8.3 8.5 8.7 8.85 1.8 


FFIR 
R 
5 
ZS 
pa 
£ 
Y -188.14 -166.90 -233.66 -283.74 -333.81 
Y’ =B (MITTE) Y’ =B (AXIS) 1898.02 166.69 233.37 283.38 333.39 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. )=ð 11.9 19.3 26.1 38.8 35,0 
HELLIGKEIT(Z)= 96 LIGHT-INT.(X)= 96 94 94 88 84 78 
VERZ (97/80)=Q DIST(89.1x%)-0 D.88 8.88 a.08 8.09 8.09 
DATUM/DATE 25-11-85 OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 
ET, 
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Apo-Gerogon 1:9 f = 270 mm 


— AL = 265,5-—— 
AL=2623 
—3x120° 
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AN 


` 271- 
& 
Q) 
60,4 
M 2:1 
Bestell-Nr. 351.0270.001.000 Order No. 351.0270.001.000 
Zeichnungsnummer 0501.107/2031.4 Drawing No. 0501.107/2031.4 
Optik-Nr. 7191-A102 Lens No. 7191-A102 
Zubehör 1 Schutzkappe vorne 2406.113 Accessories 1 front lens cap 2406.113 
1 Schutzkappe hinten 2406.117 l rear lens cap 2406.117 
1 Anschraubring Optimum scale D at. 1 
optimaler Effective focal length f’ 267 mm 
Abbildungsmaßstab D a —1 Rear focus sie 236.7 mm 
effektive Brennweite f’ 267 Separation of 
Schnittweite s'y 236,7 nodal points HH’ 1.57 mm 
Hauptpunktabstand HH’ 1,57 Angle of field 2 w 70° 
Bildwinkel 2 w 70° 
Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are in mm 
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Apo-Gerogon 1:9 f = 270 mm 


0.6 | 
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2 E E E E E E NEE 
25 
s = 
STE -0.1+ 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Bildwinkel 
Lord) 


ANGULAR FIELD 


US 4 25-11-95 17:23 


HIE (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
HIE (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN 678339188 


ED= -0.300 PA25(T) LAM 378.8 444.0 518.0 576.8 642.8 ON 7191 - 102 
PERED= VLAM BEW epp 95.0: 89.0 54.0 21.8 32.0 100.9 3.0 54.0 
ORTSFREQUENZ: 4. 8. 16 1M 
SPATIAL FRED: 22.07 267.3 
(X=BEUG. IER . LERT) 
CKeDIFFER LIM VAL.) BETA’ = -1.000 BLENDENDURCHM» 10.41 BLENDENZ=!: 22.8 
x5- pop SCALE F-STOP DIAM, F-NLMB 
HREL l 2.3 8.5 ER 8.85 1.8 


x 

kæ 

g 

DE 

3 

e 
Y -112.32 -187.19 -262.07 -318.23 -374.38 
Y’ =ð (MITTE) Y’ =B(AXIS) 112.25 187.89 261.92 318.85 374.17 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. )=ð 11.9 19.3 26.1 30.8 35.0 
HELLIGKEITCX)» 96 LIGHT-INT.(x)= 96 94 94 88 84 7a 
VERZ(B,BB)-® DIST(9.1x)=0 -0.00 -0.08 -0.80 -8.80 -0.09 
DATUM/DATE 25-11-85 OPT. WERKE G.RODENSTOCK. MUENCHEN 
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REN. 
Apo-Gerogon 1:9 f = 300 mm 
0,35 
San AL.=3047 
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Bestell-Nr. 351.0300.001.000 Order No. 351.0300.001.000 
Zeichnungsnummer 0501.132/3418.1 Drawing No. 0501.132/3418.1 
Optik-Nr. 8307-9002 Lens No. 8307-9002 
Zubehör 2 Schutzkappen Accessories 2 lens caps 
1 Anschraubring 1 screw ring 
optimaler Optimum scale B’ opt. —1 
Abbildungsmaßstab Be —1 Effective focal length f’ 308.3 mm 
effektive Brennweite f’ 308,3 Rear focus S'y 275.8 mm 
Schnittweite s'y 275,8 Separation of —1.7 mm 
Hauptpunktabstand HH’ -1,7 nodal points HH’ 
Bildwinkel 2 w 72° Angle of field 2 w 72° 
Eed Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are inmm 
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Apo-Gerogon 1:9 f = 300 mm 


tfa 


Ver zeichnung 


Distortion 
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1.0 BER u ua a a er me u 
5° E 5° 20° 25° 30° Ser „0° 
Bildwinkel 
Angular field 
ene 
MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN a 
ED= -1.680 PA25(T) LAM 379.0 444.0 510.8 576.9 642.0 ON 8397 -9002 
PERED= VLAM BEW ` oan sen 89.0 54.8 21.0 38.0 109.0 13.0 54. 
ORTSFREQUENZ: 4. 8. 16 Im 
SPATIAL FREQ; 22.07 308.5 
(X=BEUG . THEOR . LERT) 
SHSDIERR LINNAL.) BETA” = -1.000 BLENDENDURCHM® 12.13 BLENDENZ=1: 22.0 
x= 8.20 SCALE F-STOP DIAM, F NUMB 
HREL 8.3 2.5 2.7 2.85 1.8 


R 
10. 
z o 
a Aé (j 
Y -134.58 
y’ =0(MITTE) Y’=BCAXIS) 134.23 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. )=ð 12.3 
HELLIGKEIT(äie 96 LIGHT-INT.(x)= 96 93 
VERZ(0700)=-Q DIST(B.1X)=-8 8.88 
DATUN/DATE 25-11-85 OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 
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REPRO-HANDBUCH 
- PROCESS LENS MANUAL 


een. 


Apo-Gerogon 1:9 f = 300 mm 
AL. = 290,4 


5,7 3x120° 


~ 
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AL.= 284,9 
Bestell-Nr. auf Anfrage Order No. On application 
Zeichnungsnummer 0501.1443500.1 Drawing No. 0501.144/3500.1 
Optik-Nr. 8307-9002 Lens No. 8307-9002 
Zubehör 2 Schutzkappen Accessories 2 lens caps 
1 Anschraubring 1 screw ring 
optimaler Optimum scale D e. —1 
Abbildungsmaßstab B a. 1,0 Effective focal length f’ 308.3 mm 
effektive Brennweite f’ 308,3 Rear focus sik, 275.8 mm 
Schnittweite s’r 275,8 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ -1,7 nodal points HH’ —1.7 mm 
Bildwinkel 2 w 72° Angle of field 2 w 72° 
SEN Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are in mm 
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REPRO 


PROCESS LENS MANUAL 


Apo-Gero 


-HANDBUCH 


son 1:9 f = 300 mm 


5,0 


4,5 


40 


35 cb 


3,0 
2,5 


2,0 


Ya 


Ver zeichnung 
Distortion 


en ne en BE Së, Go + == 


Ee 
5. Lo 5° 20° 25° 30° 
Bildwinkel 
Angular field 


MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
HIE {DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD 


ED= -1.6880 
PERED= YLAM 


PA25S(T) LAM 378.0 444.8 518.8 576.0 
BEW 50.0 95.8 89.08 54.0 21.8 38.8 188.8 


ORTSFREQUENZ: 4. 8. 16 17M 


SPATIAL FRED) 
(X=BEUG. THEOR . LERT) 


(X=DIFFR.L In. VAL.) BETA’ = -1.880 BLENDENDURCHN® 12.13 
Loch 8.88 SCALE F-STOP DIAM. 
HREL 8.3 8.5 


R 
S 
5 
< 
P 
E 
z 
S 
x 


Y’ =B (MITTE) Y’ =ƏCAXIS) 134.23 223.72 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. )=ð 12.3 20.0 
HELL IGKEIT(x)= 96 LIGHT-INT,.(X)= 96 93 92 
VERZ (07090)=@ DIST(0.1x)=6 8.08 8.88 


DATUM/DATE 25-11-85 


Rodensioc 


OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 


® ku 
Geschäftsbereich Präzisionsoptik 
Precision Optics Division 


BLENDENZ=1: 22.0 
F-NUMB 


AN 8 


ON 8397 -9002 


22.07 308.5 


9.85 1.8 


380.33 447.45 
31.7 36.8 
si 76 
8.81 8.69 
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REPRO-HANDBUCH 
- PROCESS LENS MANUAL 


Apo-Gerogon 1:9 f = 360 mm 


AL=353,1- — 
AL=3499 


AN 


in 
` N 
x La SR 
SEEN d 
Sal > CO 
= _ žo wm 
GE 
K kä 
A 
O 
3 
Bestell-Nr. 351.0360.001.000 Order No. 351.0360.001.000 
Zeichnungsnummer 0501.108/2032.4 Bl. 1 (2) Drawing No. 0501.108/2032.4 Bl. 1 (2) 
Optik-Nr. 7205-01 Lens No. 7205-01 
Zubehör 1 Schutzkappe vorne 2406-129 Accessories 1 front lens cap 2406-129 


1 Schutzkappe hinten 2406-132 
1 Anschraubring 

optimaler 

Abbildungsmaßstab D a —1 

effektive Brennweite f’ 354,8 


Schnittweite s’r 317,1 
Hauptpunktabstand HH’ -2,08 
Bildwinkel 2 w 70° 

~ Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben 


1 rear lens cap 2406-132 
1 screw ring 


Optimum scale D at. -1 
Effective focal length f’ 354.8 mm 
Rear focus s'r 317.1 mm 
Separation of 

nodal points HH’ — 2.08 mm 
Angle of field 2 w 70° 


All sizes not otherwise indicated are inmm 


® 
Rodenstock Geschäftsbereich Präzisionsoptik 
Precision Optics Division 
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REPRO-HANDBUCH 
PROCESS LENS MANUAL S 


 ] emmmmmmmemmen 
Apo-Gerogon 1:9 f = 360 mm 
e 
S 
ZS 
CS 
ER? 
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 
Bitdwinkel 
Angular field 
= 
MIF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
HIE (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN 8 
Es -0.780 PAR2SCT) LAM 378.8 444.0 518.8 576.8 642.0 ON 7205 - í 
PERED= VLAM BEW 50.0 95.8. pop 54.ð 21.8 30.0 198.ð 13.8 54.8 
ORTSFREQUENZ:: A 8.16 Im 
FREQ: 22.07 354.7 
(X«BEUG . THEIS LERT) i 
(HAD IFPR CIN: VAL: BETA’ = -1.0090 BLENDENDURCHM= 13.88 BLENDENZ=1: 22.0 
x5= 8.08 SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 
HREL 0.3 e.5 E 8.85 1.8 
D 
x 
ale i 
Ki 
N 
N 
N 
IN 
wl = 
3 
ke 
É 
9 
Y 
Y’ =B (MITTE) Y’ =B (AXIS?) 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. )=ð 
HELL IGKEIT(X)» 96 LIGHT-INT. (x)= 96 
VERZ (0700)=0 DIST(B.1x)»B -0.90 -8.00 -0.88 
DATUM/DATE 25-11-85 OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 
SE 
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REPRO-HANDBUCH 


Apo-Gerogon 1:9 f = 360 mm 


- PROCESS LENS MANUAL 
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Bestell-Nr. auf Anfrage 

Zeichnungsnummer 0501.130.21/3316.4 

Optik-Nr. 7205-01 

Zubehör 1 Filterhalter 1008.003-824 & 
1 UV-Sperrfilter 2404-117 
Schutzkappe, Anschraubring 

optimaler 

Abbildungsmaßstab Da 1,0 

effektive Brennweite f’ 354,8 

Schnittweite s'y 317,1 

Hauptpunktabstand HH’ -2,08 

Bildwinkel 2 w 70° 

e Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben 


` Rodensiock 


Order No. 
Drawing No. 
Lens No. 
Accessories 


Optimum scale Dei. 
Effective focal length f’ 
Rear focus sie 
Separation of 

nodal points HH’ 
Angle of field 2 w 


= ALE 333,2 


On application 
0501.130.21/3316.4 

7205-01 

1 filter holder 1008.003-824 
1 UV-absorbing filter 2404-117 
Lens cap, screw ring 

—1.0 

354.8 mm 

317.1 mm 


—2.08 mm 
70° 


All sizes not otherwise indicated are in mm 


Geschäftsbereich Präzisionsoptik 
Precision Optics Division 
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REPRO-HANDBUCH 
PROCESS LENS MANUAL 


m 
i ANRA 
® EEE 
Apo-Gerogon 1:9 f = 360 mm 
9.17 
5 
KS 
A 
A 
3 
B 
5 
$5 
vE 
ER = 
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 
Bildwinkel 
Angular field 
_ en 
HIE <BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
HIE (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN 8 
ED= -0.700 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.8 576.0 642.0 ON 7205 - 1 
PERED= VLAM BEW 50.0 95.0. gan 54.ð 21.2 38.8 120.9 13.0 54.0 
ORTSFREQUENZ: 4 8.16 1MM 
FREQ; 2 
(X=BEUG.. THEIS VERT? EN, Se 
EE e BETA’ - -1.009 BLENDENDURCHM= 13.88 BLENDENZ=I: 22.8 
x5= 8.20 SCALE F-STOP DIAN. F-NUMB 
HREL 8.3 8.5 GË 8.85 1. 
x 
10. 
z H 
bei ° 
Co] 
Y -149.01 
Y’ =O (MITTE) Y’ =0(AXIS) 148.86 248.18 
WINKEL (GRAD) =8 ANGLE (DEGR. ) =ð 11.9 19.3 
HELLIGKEIT(X)® 96 LIGHT-INT.(X)= 96 94 94 
VERZ(8-8B)-8 DIST(8.1X%)=B -8.00 -80.80 
DATUM/DATE 25-11-85 OPT. WERKE G.RODENSTOCK .MUENCHEN 
NW 


® 
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Precision Optics Division 
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REPRO-HANDBUCH 
- PROCESS LENS MANUAL 


mmm, 
Apo-Gerogon S 1:11 f = 270 mm 
| AL=267,4 
d 
x AL=264,2 == 
e 
tOo] 
= ) 
| 
un 
e) 
ee e 
e z 
t 
~ in oO 
>= oi 
o` S © 
D & 
© Gei 
e 
| 
| 
 } 2406.129 
Bestell-Nr. 350.0270.001.000 Order No. 350.0270.001.000 
Zeichnungsnummer 0501.109/2050.3 Drawing No. 0501.109/2050.3 
Optik-Nr. 7707-004 Lens No. 7707-004 
Zubehör 1 Schutzkappe vorne 2406.129 Accessories 1 front lens cap 2406.129 
1 Schutzkappe hinten 2406.129 1 rear lens cap 2406.129 
Anschraubring Screw ring 
optimaler Optimum scale ß’ op. —1 
Abbildungsmaßstab D e 1 Effective focal length f’ 271.5 mm 
effektive Brennweite f’ 271,5 Rear focus gie 230.2 mm 
Schnittweite s’; 230,2 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ 2,23 nodal points HH’ —2.23 mm 
Bildwinkel 2 w 75° Angle of field 2 w 75° 


E 


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben 


Rodenstock 


All sizes not otherwise indicated are in mm 


Geschäftsbereich Präzisionsoptik 


Precision Optics Division 
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REPRO-HANDBUCH 


Apo-Gerogon S 1:11 f = 270 mm 


= 
Bildwinkel 
[grd] 
ANGULAR FIELD 
MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN H 
ED= -0.444 PA25(T) LAM 378.8 444.0 518.8 576.8 642.0 ON 7707- 4 
PERED= PA25 BEW epp aen 89.0 S4, 21.0 38.0 180.9 13.0 54.8 
ORTSFREQUENZ: 4. 8. 16 IM 
SPATIAL FRED; 22.07 271.5 
(X=BEUG. THEOR . LERT) 
(XeDIFFR. LIM. VAL.) BETA” = ~-1.00ð BLENDENDURCHM® 9.95  BLENDENZ=-I: 22.8 
x5- o pp SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 
HREL 0.3 a.5 8.7 8.85 1.8 
i P 
o ei ee 
EEE 
20 
GC 
5a 
40, 
30. 
20. 
R 
10. g 
Z o 
a = bh 
Y -125.80 -208.34 -291.67 -354.17 -416.67 
Y’ =9 (MITTE) Y’ =8 (AXIS) 124.98 288.17 291.43 353.88 416.33 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. ) =ð 13.8 21.0 28.2 33.1 37.5 
HELLIGKEIT(X)» 96 LIGHT-INT.(X)= 96 33 op 84 79 74 
VERZ (0730)-0 DIST(9.1x)=B -0.80 -A.28 8.88 8.08 8.08 
DATUM/DATE 21- 3-86 OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 
bam 
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REPRO-HANDBUCH 


- PROCESS LENS MANUAL 


zen. 


Apo-Graphigon 1:11 f = 240 mm 


M82x0,75 


| #85, | 


Bestell-Nr. 
Zeichnungsnummer 
Optik-Nr. 

Zubehör 


optimaler 


Abbildungsmaßstab D'A. 


effektive Brennweite f’ 
Schnittweite s'y 
Hauptpunktabstand HH’ 
Bildwinkel 2 w 


Y5>04suspox\| 


uoßBıudeig-odv 


i 
OTT TI T T TT S iJ TJITS 


LLLA 
ECK 


[IT 


N 


m en 
Keeser 


OSSE T e TA AN E 


SS 
Da 


24 


352.0240.001.000 
0501.093/1952.2 
7708-003 

2 Schutzkappen 2406.136 
1 Anschraubring 


1 
242,1 
202,5 
—3,99 
78° 


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben 


Rodenstoc 


A.L.=2374 


AALE EL 
4625 


4675 3 Bohrg. je 120° 


M58x075 


HEROE EE Ti 1 IL 1771 


a 974,5 


geed 


36,2 
Order No. 352.0240.001.000 
Drawing No. 0501.093/1952.2 
Lens No. 7708-003 
Accessories 2 lens caps 2406.136 


1 screw ring 


Optimum scale De. —1 
Effective focal length f’ 242.1 mm 
Rear focus si, 202.5 mm 
Separation of 

nodal points HH’ —3.99 mm 
Angle of field 2 w 78° 


All sizes not otherwise indicated are in mm 


Geschäftsbereich Präzisionsoptik 


Precision Optics Division 
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REPRO-HANDBUCH 
PROCESS LENS MANUAL 


Apo-Graphion 1:11 f = 240 mm 


0.2 


9.1 


dE n | PEE E ENEN ie 


Bildwinke, rd] 
ANGULAR FIELD ir 


MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 


MIF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN 8 
Ep- -0.450 PA2S(T) LAM 378.8 444.0 510.0 576.0 642.0 ON 7708 - 3 
PERED= VLAM BEW 50.0 95.8 eo 54.9 21.0 38.8 1E0.8 13.0 54.8 
ORTSFREQUENZ: 4. 8. 16 rm 
SPA FREQ; 22.07 242.1 
CX=BEUG . THEOR.LERT) 
Sg BETA = -1.000 BLENDENDURCHN- 8.59 BLENDENZ=-I: 22.8 
xs- 8.08 SCALE F-STOP DIAN. F-NUMB 
HREL 8.3 2.5 8.7 2.85 1.0 


10% 


90. 


8 

kr 

2 

D- 

Z o 

bei b 
Y -117.69 -196.14 -274.698 -333.44 -392.29 
Y’ =B (MITTE) Y’ =A (AXIS) 117.56 195.93 274.38 333.88 391.66 
WINKEL (GRAD) ep ANGLE (DEGR. ) =ð 13.7 22.8 29.6 34.5 39.8 
HELLIGKEIT(X)® 96 LIGHT-INT.(X)= 96 93 88 EN 76 69 
VERZ (07/00)=Q DIST{B.1X)=8 -0.80 -6.00 8.08 D. Op GN 
DATUM/DATE 26-11-85 OPT.WERKE G.RODENSTOCK.. MUENCHEN 
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REPRO-HANDBUCH 


a anaE o 


Blendenhebel für Aperture lever for 
Apo-Gerogon 150 150 mm Apo-Gerogon 
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Bestell-Nr. 1030.1002.011.120 Order No. 1030.1002.011.120 
Zeichnungsnummer 1002.011-120/3220.1 Drawing No. 1002.011-120/3220.1 


Deg? 


Rodenstock Geschäftsbereich Präzisionsoptik Re 
Precision Optics Division 


REPRO-HANDBUCH 


Blendenhebel für Aperture lever for 210, 240 
Apo-Gerogon 210, 240,270 and 270 mm Apo-Gerogon 


„18 05 0,5 
(2,5) | 102 | 25 05 53 03 
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Bestell-Nr. 1030.1003.014.120 Order No. 1030.1003.014.120 
Zeichnungsnummer 1003.014-120/3221.1 Drawing No. 1003.014-120/3221.1 
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REPRO-HANDBUCH 


ARTEN RU wen 


Blendenhebel für 

Apo Gerogon 300, 360 
Apo-Gerogon S 270 
Apo-Graphigon 240 


18 0,5 breit 05 
[2,5)| 1302 | 25 N 05hoch 5.93 05 


I 
Mm 
j 6,5-0,2 
Bestell-Nr. 1030. 1004.005.120 Order No. 1030. 1004.005.120 
Zeichnungsnummer 1004.005-120/3314.1 Drawing No. 1004.005-120/3314.1 
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